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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


81 ΜΑΙΟΥ 1881 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


Τροποποίηση τνν όρων ναι περιορισμών δόμησης των γη¬ 
πέδων των χειμένων «χτός των ρυμοτομικών σχεδίων 
των πόλεων κβπ εχτός των ορίων των νομίμως υφιστα¬ 
μένων *ρο το» έτους 1923 οικισμών. .1 

Αναστολή οιχοδβμηιών εργασιών χαι χορήγησης οιχοδομ:- 
χων αδειών στην εκτός του ίγα.τχριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου περιοχή Καστοριάς. % 

Αναστολή χςρήγητης οικοδομικών τϊειών στην περιοχή 
«Γταυροτ/ιχήται της Κοινότητας Κασάνδροις (Χαλκιδι- 

χής). ... 3 

ΑΝΑΚΟΙΜΒΙΙΙ8 

Ειδοποίηση Ι«ρί της γινόμενης καταθέσβως του ποσού 

της σποζημεωσεως δια την ταχτοχοίησιν οικοπέδου εν 
τη πδλει της Καρδίτσης. . .4 

Ειδοποίηση της γσνομένης χαταθέσεως γραμματίου συ- 


στάστως χαραχατα^ήχης του Ταμείου Π αραχκτα&ηχών 
να* Δανείων, εκδοΦέντος δι’ αχοζημίωσιν προσχυρω- 
Φείσης βχτάσβως, χαμένης «ις την περιφέρειαν της 
Κοινότητας Μελισσίων Λττιχής δυνάμει της υχ' αρί$. 
133/1982 χβάξεως του Πολεοέομιχοό Γραφείου Λνα- 
τολιχής Αττιχής, χυρωύείσης υπό της υζ' αριύ. 
34149/3009/82 α,ίοφά'τεως του Νομάρχη Διαμερίσμα- 
τ.; Ανατολικής Αττιχής... · 5 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 


Τροποποίηση νων όρων και περιορισμών δόμησης -των 
γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων 
η/ν πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφι σταμέ¬ 
νων προ τον έτους 1923 οικισμών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

I. Τις διατάζεις τον από 17.7.1923 ν. 8/τ ος «περί σχε¬ 
δίων πόλεων κλπ», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9, 10 (παρ. 2) 
|ί, 17 και 85Α αυτού. 


2. Τις διατάζεις τοο ν.δ. 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ». όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.δ. 205/1974 *(φΕΚ 363 Α') και 
ειδικότερα, τα άρθρα 87 και 125 ( παρ. 2) αυτού. 

3. Τις διατάξεις του ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υ¬ 
πουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος» (43ΕΚ 
57/Α7 και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 7. 

4. Την υπ *ριθ. 75724/1151/30.11.1983 κοινή από¬ 
φαση των Υπουργούν Προεδρίας Κυβέρνησε ως και Χωροτα¬ 
ξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (' ΦΕΚ 767/Β) και 
ειδικότερα το άοθρυ 5. 

5. Την υπ’ αριθ. 342/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείιχς με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε: 

'*Λ· 1 

Γενικές διατάξεις. 

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων των κει¬ 
μένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πό?.*ων, κωμών 
και οικισμών, ή εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων 
προ του έτους 1923 οικισμο'ιν των στεραυμένων ρυμοτομικού 
σχεδίου, που καθορίστηκαν με το από 6.10.1978 π.δ. (ΦΕΚ 
538/Δ) ο>ς ισχύει τροποποιούνται ως εξής : 

ί. α) Ελάχιστον εμβαδόν γηπέδου 4.000 μ2. 

β) Για γήπεδα που έχουν πρόσωπο σζ Διεθνείς. Εθνικές 

Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές ως και σε 

εγκαταλκμένα τμήματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές 

απαιτούνται. : 

Ελάχιστο πρόσωπο 45 μ. 

Ελάχιστο βάθος 50 μ. 

Ελάχιστο εμβαδόν 4.000 μ2. 

2. Κατά παρέκκλιση από την ηροηγούμε/η παράγραφο 
θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα: 

α) Τα κείμενα εντός της ζώνης των πόλεων, κωμών, και 
οικισμών, τα οποία είχαν κατά τ/)ν 24.4.1977 ημέρα δη¬ 
μοσίευσης του από 5.4.1977 π.δ. (ΦΕΚ 133 Δ') ελάχιστο 

εμβαδόν 2000 μ2. 

β) Ύα γήπεδα που κατά την η|*έρα δημοσίευσης του 
παρόντος π. δ/τος έχουν πρόσωπο σε Διεθνείς Εθνικές, 
Επαρχιακές*. Δημοτικές και Κοινοτικές οδούε. καθώς και σε 
εγκαταλελειμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές 

γραμμές και εφόσον έχουν : 

αα) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά την 12.11.1962 
ημέρα δημοσίευσης του από 24.10.1962 β. δ/τος ( ΦΕΚ 
142 Δ'). 
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Ελάχιστο πρόσωπο : δέκα (19) μέτρα 
Ελάχιστο βάθος δέκα τιέντί (15) μέτρ 
Ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια πενήντα 

ββ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά 
ημέρα δημοσίευσής του ατό 21.7.1964 β. 
141/Δ'). 


(750) μ2. 

τη 12.9.1964 
δ/τος (ΦΕΚ 


Ελάχιστο πρόσωπο : είκοσι (20) μέτρα 
Ελάχιστο βάθος Τριάντα πέντε (35) μέτρα 
Ελάχιστο εμβαδόν χίλια διακόσια (1.200) μ2. 

υυ) Τα γήπεδα που υφίστανται κατά τη 17.10.1978 
ημ£σ δηαοίίυσής του από 6.10.1975 π. δ/τος (ΦΕΚ 538/ 
Δ'). 

Ελάχιστο πρόσωπο : είκοσι πέντε (2ό) μέτρα 
Ελάχιστο βάθος : σαράντα (40) μέτρα 
Ελάχιστο εμβαδόν δύο χιλιάδες (2000) Μ 
δδΐ Τα γήπεδα που δημιουργηθηκαν απο τη 

ημέρα δημότης του Ζ 6.104978 π δ/τος (ΦΕΚ 538/ 
Δ ) μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος π. ο/τος ελά¬ 
χιστο εμβαδόν 4000 μ2. 

Ως Δημοτικοί ή Κοινοτικοί οδοί για την εφαρμογή του 
παρόντος θεωρούνται οι οδοί που ενώνουν οικισμούς του 
αυτού δήμου ή κοινότητας μεταξύ των ή οικισμούς· ομόρων 
δήαων ι ή Κοινοτήτων ή με Διεθνείς Εθνικές ή Επαρχιακές 
οδούς. Σε περίπτωση που μεταξύ των προαναφερομένων 
οικισμών υπάρχουν περισσότερες της μιας Δημοτικοί η 
κοινοτικοί οδοί που συνδέουν αυτούς οι διατάξεις της παρου- 
σης περίπτωσης έχουν εφαρμογή μόνο σε γήπεδα που έχουν 
πρόσωπο στην κυριώτερη από τις οδούς αυτές: Η αναγνώ¬ 
ριση των οδών αυτών σε κυριότερους ή μοναδικούς γίνεται 
«πόφαση του οικείου Νομάρχη μεγά από γνώμη του 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του 

νομού. , _ , 

γ) Άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα που απομειουνται 

συνεπεία απαλλοτριώσεων ή διανοίξεως διεθνών, εθνικών η 
επαρχιακών οδών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφό¬ 
σον μετά την απομείωση αυτή έχουν τα όρια αρτιότητας και 
τις λοιπές προϋποθέσεις των γηπέδων των προηγουμένων 
περιπτώσεων α και β. 

δ ) Σε περιπτώσεις αναδασμών τα γήπεδα που δημ ιουργού- 
νται και δίνονται σε δικαιούχους σε ανταλλαγή αρτίων και 
οικοδομήσιμων γηπέδων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, 
εφόσον μετά τον αναδασμό αυτόν έχουν τα όρια αρτιότητας 
και τις προϋποθέσεις των γηπέδων προηγουμένων περιπτώ¬ 


σεων α και β. 

3. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των γηπέδων ορίζεται 
σε δέκα το* εκατό (10%) της επιφάνειας τους. 

4. Το αιεγερθησόμενο εντός του γηπέδου κτίριο πρέπει 
να είναι ενιαίο. Επιτρέπεται η διάσπαση αυτού σε περισσό¬ 
τερα κτίρια μόνο μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
Κνασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

5. Οι αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται ως εξής : 

α) Από τα όρια του γηπέδου δέκα πέντε (15) μέτρα 
τουλάχιστον. 

β) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω : 

α) Προκειμένου για ανέγερση κατοικίας σε γήπεδα που 
υφίστανται κατά τη 15.4.1981 ημέρα δημοσίευσης του 
από 27.3.1981 π. δ/τος (ΦΕΚ 209/Δ') με ελάχιστο εμβαδόν 
4000 μ2 οι πλάγιες αποστάσεις του κτιρίου από τα όρια του 
γηπέδου ορίζονται σε επτά και μισό ( 7,50) μέτρα εφόσον 
τηρουμένης της απόστασης των δέκα πέντε (15) μ. δεν είναι 
δυνατή η οικοδόμηση. Το μέγιστο πλάτος του κτιρίου στην 
περίπτωση αυτή πρέπει να μην υπερβαίνει τα δέκα (10) 
μέτρα. 

ββ) Οι πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις των κατά παρέκ¬ 
κλιση αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων της παραγράφου 
2 του παρόντος ορίζονται σε δύο και μισό (2,50) μ. τουλά¬ 
χιστον για τα γήπεδα της υποπερίπτωσης αα,της περιπτωσεως 
β και σε πέντε (5) μ. τουλάχιστον για τα γήπεδα της περί¬ 


πτωσης α και των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της περίπτω- 
σης β. Για τα γήπεδα της περίπτωσης β οι αποστάσεις αυτές 
ισχύουν μόνον εφόσον τα μήκη προσώπου και βάθους του 
γηπέδου είναι μικρότερα των : 

20 μ. για το πρόσωπο και 35 μ. για το βάθος για τα 
γήπεδα της υποπερίπτωσης αα της περίπτωσης β. και 

όΓ> μ. για ·?ο πρόσωπο και 50 μ. για το βάθος για τα γή¬ 
πεδα των υποπεριπτώσεων ββ, γγ της ίδιας περίπτωσης 

β· ’ . . 

γγ) Οι διατάξεις της προηγούμενης υπυπεριπτωσεως ββ 
εφαρμόζονται ανάλογα και για τα γήπεδα των περιπτώσεων 
γ και δ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

γ) Οι αποστάσεις του κτιρίου ορίζονται εκ του ορίου 
της ζώνης της απαλλοτριώσεως για τη σιδηροδρομική 
γραμμή 15 μ. τουλάχιστον, από την όχθη τυχόν ρέμματος 
10 μ. τουλάχιστον και 10 μ. τουλάχιστον από τα όρια δα¬ 
σικής έκτασης. 

Οι αποστάσεις αυτές υπερισχύουν των αποστάσεων τη; 
προηγούμενης περίπτωσης β για γήπεδα που το όριο της 
ιδιοκτησίας ταυτίζεται με το όριο της ζώνης απαλλοτριώ- 
σεως για τη σιδηροδρομική γραμμή την όχθη ρέμματος ή 
το όριο δασικής έκτασης. 

6. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται 
σε 0,2. 

7. Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 
δύο (2) και το μέγιστο ύψος αυτών μετρούμενα από το γύρω 
έδαφος αυτιόν ( φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την επόμενη 
παράγραφο 10) σε επτά και μισό (7,50) μέτρα. 

Υπεράνω του ως άνω καθοριζομένου μέγιστου ύψους επι¬ 
τρέπεται η κατασκευή μόνο στηθαίου τυχόν φωταγωγών 
ύψους μέχρι 0,30 μ. και καπνοδόχων, απαγόρευα μένω ν των 
λοιπών κατασκευών που αναφέοονται στο άρθρο 87 του 
ν.δ. 8/1973 περί Γ.Ο.Κ. 

Σε περιπτώσεις κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά 
τα ανωτέρω μέγιστον ύψος προσαυξάνεται κατα 1.20 

μ* 

8. Επιτρέπεται η κατασκευή ανοικτών εςωστων εντός 
υψηλών αιθουσών συγκεντρώσεως του.κοινού για αναψυχή 
ή εργασία με την έννοια και τους όρους της παρ. 6 του 
άρθρου 84 του ΓΟΚ, με τη διαφορά ότι οι εξώστες αυτοί 
προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης και τη συνολική 
επιφάνεια των ορόφων. 

9. Λεν ε.Λτρέπεται η κατασκευή χτίσματος σε υποστυλώ¬ 
ματα ( ΡΙΕΕΟΤ18) με την έννοια του ΓΟΚ. 

10. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους κανένα σημείο 
του κτιρίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο επι¬ 
τρεπόμενο ύψος των 7,50 μ. και σε καμμία όψη του κτιρίου 
δεν επιτρέπεται να εμφανίζονται περισσότεροι από δύο ό¬ 
ροφοι από το φυσικό ή διαμορφωμένο ( κατά το επόμενο 
εδάφιο της παραγράφου αυτής) έδαφος. 

Επίσης στην περίπτωση κεκλιμένου εδάφους επιτρέπεται 
η διαμόρφωση του γηπέδου με αναλημματιχούς τοίχους ή 
πρανή μεγίστου ύψους ένα και μισό (1,50) μ. και επίπεδα 
ελάχιστου πλάτους πέντε (5) μέτρα. Οταν οι κλίσεις του 
εδάφους απαιτούν την κατασκευή τοίχων υψηλότερων του 
ένα και μισό (1,50) μ., ή επιπέδων πλάτους μικρότερου 
των πέντε (5) μ. απαιτείται η γνώμη της Επιτροπής Κνασκή 
σε ως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

11. Ο χώρος του υπογείου δεν επιτρέπεται να εξέχει το 
περίγραμμα του ισογείου του κτιρίου. 

12. Όταν τη γήπεδα περιλαμβάνονται στη ζώνη που 
ορίζεται στο άρθρο 14 του ν.δ. της 17-7/10.8.1923 δεν 
επιτρέπεται τα αναγερθησόμενα κτίρια να τοποθετούνται 
εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμέ¬ 
νων οδών του οικισμού. 

13. Επιτρέπεται η περίφραξη των αρτίων γηπέδου με 
μόνιμη κατασκευή. 

Το ύψος του περιφράγματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει - 
τα δύο και μισό (2,50) μ. μβτρούμενο από το έδαφος. 
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Κατ’ εξαίρεση το ύψος του περιφράγματος μπορεί να 
υπερβαίνει το ανωτέρω καθοριζόμενο ύψος όταν λόγοι ασφα¬ 
λείας το επιβάλλουν σε περιπτώσεις ειδικών κτιρίων. Οι 
λόγοι αυτοί πιστοποιούνται από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα 
απαιτείται 8ε και η γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχι¬ 
τεκτονικού Ελέγχου. 

α) Όταν από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται Τ 
τήρηση προκηπίου το ύψος του συμπαγούς περιφράγματος 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) μ. μετρούμενό από το 
έδαφος. 

β) Επιτρέπεται η περίφραξη μη αρτίων γηπέδων με 
πρόχειρο κατασκευή ( συρματόπλεγμα κλπ.). 

14. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίζονται 
με τις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται εφόσον στα 
επόμενα άρθρα δεν ορίζεται άλλως, για κάθε κατηγορία 
κτιρίων. 

Άρθρο 2. 

Γεωργοκτηνοτροφικά, Γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια. Στέ¬ 
γαστρα Σφαγής, Γεωργικές αποθήκες. Δεξαμενές, θερμοκή¬ 
πια. 

1. Κτίρια προοριζόμενα για γεωργοκτηνοτροφικές ή 
γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αποθήκευση λιπασμά¬ 
των, φαρμάκων, γεωργικών εφοδίων, ή γεωργικών προϊόντων 
στέγαστρα σφαγής ζώων, δεξαμενές από οποιοδήτ.οτε 
υλικό επιτρέπεται να κατασκευάζονται κατά παρέκκλιση των 
διατάξεων του άρθρου 4 με απόφαση του Υπουργού Χω¬ 
ροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και με 
γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας. Οικισμού και 
Περιβάλλοντος. 

Η παρέκκλιση αφορά εις : 

α) Την ανέγερση περισσότερων από ένα κτίρια, επί του 
γηπέδου. 

β) Το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου που δεν μπορεί να 
υ περβαίνει τα τριάντα το-.ς εκατό (30° ο ) της επιφάνειας 
του. 

γ) .Το ύψος των κτιρίων. 

δ) Τις αποστάσεις τιυν κτιρίων από τα όρια του γηπέδου 
°ι οποίες δεν μπορούν να μειωθούν περισσότερο από το 
προβλεπόμενο ύψος των κτιρίων και οπωσδήποτε όχι λιγό¬ 
τερο από πέντε (5) μέτρα. 

ε) Το συντελεστή δόμησης του γηπέδου που δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το 0,9. Ο συντελεστής όγκου των παραπάνω 
'αναφερόμενων κριρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 

3.3. 

στ) Το εμβαδόν, το πρόσωπο και το βάθος του γηπέ¬ 
δου. 

2. α) Θερμοκήπια για την καλλιέργεια ανθέων και 
κηπευτικών προϊόντων, σύμφωνα προς τις εγκεκριμένες 
μελέτες-τύπους του Υπουργείου Γεωργίας ή της Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδας, κατασκευάζονται χωρίς άδεια και 
περιορισμό ως προς το ποσοστό κάλυψης του γηπέδου και 
τον αριθμό των κατασκευών. 

β) Κατ* εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδά¬ 
φιου προκειμένου για την κατασκευή θερμοκηπίων από 
σκληρό υλικό, οι αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου 
ορίζονται σε δύο και μισό (2,50) μέτρα. Το μέγιστο ύψος 
του θερμοκηπίου ορίζεται σε τρία (3) μέτρα. 

Επιτρέπεται παρέκκλιση από το παραπάνω καθοριζόμενο 
μέγιφτο ύψος, μετά από απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη της αρμό¬ 
διας Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας και γνώμη του 
αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλ¬ 
λοντος. 


ο. Κτίρια που προορίζονται για ιχθυοκαλλιέργεια, επι¬ 
τρέπεται να κατασκευάζονται κατά παρέκκλιση του άρθρου 1 
του παρόντος με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας. Οι¬ 
κισμού και Περιβάλλοντος μετά από γνώμη της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας και μετά από γνώμη 
του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περι¬ 
βάλλοντος. Η παρέκκλιση χορηγείται για την ανέγερση περισ¬ 
σότερων του ενός χτισμάτων εντός του γηπέδου. 

4. Το ύψος των φυλακίων, που προορίζονται για πυρο¬ 

προστασία δασικών κ.λπ. εκτάσεων, που κατασκευάζονται 
από κρατικές υπηρεσίες, καθορίζεται με έγκριση της αρμό¬ 
διας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας. Το ύψος αυτό 
δεν μπορεί να υπερβεί τα 20μ. ·, 

5. Κτίρια που ανεγείρονται από το Υπουργείο Γεωργίας 
εκτός δασών και δασικών εκτάσεων για στέγαση του προ¬ 
σωπικού που ασχολείται με την εκμετάλλευση και προστα¬ 
σία των δασών, καθώς και για την αποθήκευση υλικών και 
μηχανημάτων επιτρέπεται να ανεγείρονται κατά παρέκκλιση 
του άρθρου 1 του παρόντος. Η παρέκκλιση εγκρίνεται μ* 
απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περι¬ 
βάλλοντος, μετά γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουρ¬ 
γείου Γεωργίας και γνώμη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωρο ¬ 
ταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. Η παρέκκλιση αφόρα 
εις : 

α) Την ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων και τη 
διασπορά τους στο γήπεδο. 

β) Τον αριθμό ορόφων που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τους τρείς (3) και το ύψος το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα δέκα (10) μέτρα. 

γ) Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου 
που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από το ύψος των 
κτιρίων και εν πάση περιπτώσει όχι μικρότερες από πέντε 
(!)) μέτρα. 

8) Το ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερβαί¬ 
νει το δεκαπέντε τοις εκατό (15 %) της επιφάνειας του γη¬ 
πέδου. 

ε) Τον συντελεστή δόμησης που δεν επιτρέπεται να υπερ¬ 
βαίνει το 0,3 με προϋπόθεση ότι η συνολική επιφάνεια ορόφων 
των κτιρίων δεν υπερβαίνει τα 3.000 μ2. 

0. Για κτίρια αποθηκών οριζοντίου τύπου ή κατχκοούφου 
τύπου (8ΙΕ08) καθώς και για δεξαμενές που προορίζοντας 
για αποθήκευση γεωργικών προϊόντων, λιπασμάτων, φαρ- 
μάχων και άλλων γεωργικών εφοδίων που κατασκευάζονται 
από την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος ή Γεωργικέ; Συνε¬ 
ταιριστικές Οργανώσεις ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι¬ 
καίου ή Ανώνυμες Εταιρείες στις οποίες μετέχει η Αγροτική 
Τράπεζα της Ελλάδος ή Συνεταιρισμοί οι όροι και περιο¬ 
ρισμοί δομήσεως ορίζονται ως ακολούθως : 

α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του 
γηπέδου δέκα (19) μ. 

β) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου τριάντα τοις 
εκατό (30) της επιφανείας αυτού. 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων για μεν τις αποθήκες κατα- 
κόρυφου τύπου (8ΙΕ08) και τις δεξαμενές ένας (1) για δε 
τα κτίρια αποθηκών οριζοντίου τύπου δύο (2). 

δ) Μέγιστο ύψος κτιρίων δέκα (10) μέτρα. Το ύψος αυτό 
σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης προσαυξά¬ 
νεται κατά 1,50 μ. Η προσαύξηση αυτή στην περίπτωση 
των αποθηκών κατακορύφου τύπου (811.05) μ£°Ρ*ί ** 
φθάσει τα τέσσερα (4,00) μέτρα για λόγους τοποθετήσεως 
εντός αυτής μηχανισμού βεβαιουμένου τούτου από την αρ¬ 
μόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας. 

ε) Ο μέγιστος συντελεστής δομήσεως του γηπέδου ορί¬ 
ζεται σε 0,6 και ο συντελεστής κατ* όγκον εκμεταλλευσεως 
σε 3,3. 

στ) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός 
κτιρίων (ή εγκαταστάσεων) εντός του αυτού γηπέδου. 
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Άρθρο 3. 

Αντλητιχές εγκαταστάσεις * υδατοδεξαμενές - φρέατα. 

1, Η ανόρυξη φρεάτων, κατασκευή αντλητιχών εγκατασ¬ 
τάσεων και υδατοδεξαμενών επιτρέπονται ανεξαρτήτως αρ¬ 
τιότητας γηπέδου, με τους κάτωθι όρους και περιορισμούς 
δομήσεως : 

α) Τα χτίσματα για στέγαση των αντλητιχών εγκατασ¬ 
τάσεων πρέπει να έχουν τις απολύτως απαραίτητες για το 
σκοπό αυτό διαστάσεις και μέγιστο ύψος δύο και μισό (2,50) 
μέτρα. Στα ανωτέρω κτίρια δεν έχουν εφαρμογή οι δια¬ 
τάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 5 ιδάφιρν α του παρόντος. 

Τ’ ανωτέρω εφόσον τα φρέατα δεν εμπίπτουν στις απα¬ 
γορευτικές διατάξεις του Γπουργείου Γεωργίας. 

β) Το μέγιστο ύψος των υδατοδεξαμενών ορίζεται : 

Σε δύο και μισό (2,50) μέτρα όταν κατασκευάζονται στο 
έδαφος και σε ένδεκα (11) μέτρα όταν κατασκευάζονται σε 
υποστυλώματα. 

Η απόσταση των υδατοδεξαμενών από τα όρια του γη¬ 
πέδου ορίζεται .σ« πέντε (5) μέτρα. 

2. Στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου 1 
απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Νο¬ 
μαρχίας στην οποία βεβαιούται ότι : 

α) Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι επιβεβλημένη η 
κατασκευή χτίσματος στεγάσεως αντλητιχών εγκαταστά¬ 
σεων ή και υδχτοδεξαμενής. 

β) Οι αιτούμενες διαστάσεις των ανωτέρω κατασκευοιν 
είναι οι ελάχιστες απολύτως αναγκαίες για το σκοπό που 
προορίζονται. 

γ) Επιβάλλεται η κατασκευή υδατοδεξαμενής σε υποστυ¬ 
λώματα εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

Άρθρο 4. 

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

1. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του 
παρόντος θεωρούνται τα βιομηχανικά κτίρια, καθώς και οι 
αποθήκες και δεξαμενές που κατασκευάζονται στο ίδιο γή¬ 
πεδο. 

2. Για την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 

Εάν οι εγκαταστάσεις αυτές είναι υψηλής οχλήσεως με 
οποιαδήποτε ισχύ ή και μέσης οχλήσεως με ισχύ μεγα¬ 
λύτερη των 120 ΗΡ (ή αντίστοιχη θερμική ισχύ) πέραν της 
κατά το προηγούμενο εδάφιο εγκρίσεως απαιτείται και η 
σύμφωνη γνώμη τυυ Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος. Το Υπουργείο οφείλει να απαντήσει μέσα 
σ* σαράντα 040) ημέρες από την υποβολή του ερωτήματος εκ 
μέρους του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Άν παρέλθει 
η παραπάνω προθεσμία, η απάντηση θεωρείται θετική. 

3. Γύρω από πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό μεγα¬ 
λύτερο των 2.000 κατοίκων βάσει της τελευταίας εκάστοτε 
απογραφής και σε ζώνη που εκτείνεται σε πλάτος 700 μέτρα, 

Ϊ ια πόλεις και οικισμούς με πληθυσμό από 2.001 μέχρι και 
0.000 κατοίκους και 1.000 μέτρα για πόλεις με πληθυσμό 
άνω των 10.000 κατοίκων, απαγορεύεται, η ανέγερση νέων 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης ή υψηλής οχλήσεως. 

Η απόσταση αυτή μετράται από το τέλος του εγκεκρι¬ 
μένου ρυμοτομικού σχεδίου ή από τα όρια των οικισμούν που 
στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου. 

Σε περιπτώσεις γηπέδων που εκτείνον ται εντός και εκτός 
της ανωτέρω ζούνης, το εντός της ζώνης αυτής τμήμα λαμ- 
βάνεται υπόψη μόνο κατά νον έλεγχο της αρτιότητας και όχι 
κατά τον υπολογισμό των μεγεθών εκμεταλλεύσεων του γη¬ 
πέδου. 

4. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων της προηγούμενης 
παραγράφου επιτρέπεται η κατασκευή νέων εγκαταστάσεων 
εφόσον αυτές δεν απαγορεύονται από άλλες διατάξεις του 
παρόντος Π. Δ/τος στις εξής περιπτώσεις : 


α) Σε γήπεδα για τα οποία η σχετική αίτηση για έκδοση 
οικοδομικής άδειας συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δι- 
καιολογητικά έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική 
Υπηρεσία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. 

β) Σε γήπεδα για τα οποία κατά τη δημοσίευση του 
παρόντος έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια. 

5. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των γηπέδων για 
την ανέγερση βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζονται 

<«Κ εξής : 

α) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων 
# από τα όρια του γηπέδου δέκα (10) μέτρα. 

β) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου τριάντα τοις 
εκατό (30%) της επιφάνειας του. 

γ) Μέγιστος αριθμός ορόφων τρεις (3) με μέγιστο ύψος 
ένδεκα (11) μέτρα μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή δια¬ 
μορφωμένο κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του πα¬ 
ρόντος Π. Δ/τος έδαφος. 

δ) Ο συντελεστής δόμησης του γηπέδου ορίζεται σε 9,0 
και ο συντελεστής της κατ’ όγκον εκμετάλλευσης σε 3,3. 

ε) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσότερων του ενός 
κτιρίων στο γήπεδο. 

6. α) Κατά παρέκκλιση του εδαφίου γ της προηγουμένης 
παραγράφου 5 επιτρέπεται η καθ' ύψος υπέρβαση για την 
ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων όταν η υπέρ¬ 
βαση αυτή είναι αναγκαία για την τοποθέτηση ή για διέ¬ 
ξοδο υψηλών μηχανημάτων ή όταν ανεγείρονται αποθήκες κα- 
τακορύρου τύπου (811.05). 

β) Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά 
από γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και γνώμη 
του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περι¬ 
βάλλοντος. 

7. Επίσης επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού η ρπέκταση υφισταμέ-' 
νων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μετά τριετή τουλάχιστον 
λειτουργία που βεβαιούνεται από το Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας. 

Η παρέκκλιση αφορά εις το ποσοστό κχλύψεως του γη¬ 
πέδου το οποίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50% της 
επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος, τον συντελεστή δομήσεως 
ο οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1,20, τον συντελε¬ 
στή κατ’ όγκον εκμεταλλεύσεις που σε καμμιά περίπτωση 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 4,2 και στις αποστάσεις 
των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από πλάγια και οπίσθια όρια 
του γηπέδου που δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 
πέντε (5) μέτρα. 

Η παρέκκλιση αυτή εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στην περίπτωση β της προηγούμενης παρα¬ 
γράφου. 

8. Μ~ απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού 
και Περιβάλλοντος που εκδίδεται μετά από γνώμη του Οργα¬ 
νισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος επιτρέπεται η ανέγερση 
ή επέκταση Βιομηχανικών κτιρίων, αποθηκών, ψυγείων, 
διαλογητηρίων φρούτων κοντά σε σιδηροδρομικές γραμμές 
και σε απόσταση μικρότερη των δεκαπέντε (15) μέτρων από 
το όριο της ζώνης απαλλοτρίωσης για τη σιδηροδρομική 
γραμμή. 

9. Επίσης επιτρέπεται η ανέγερση ή επέκταση κτιρίων 
ψυγείων διαλογητηρίων φρούτων κατά παρέκκλιση των δια¬ 
τάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού ως προς το πο¬ 
σοστό καλύψεως του γηπέδου το οποίο δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 45 % της επιφανείας του και τις αποστάσεις 
των κτιρίων από τα πλάγια και οπίσθια όρια του γηπέδου οι 
οποίες δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερες των 5,00 μέτρων. 

Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαρη του 
Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά 
από γνώμη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και γνώμη 
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του αρμόδιου Συμβουλίου χωροταξίας, Οικισμού και Περι¬ 
βάλλοντος. . , . , „ 

Για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Δημοσίας &πι- 
χειρήσεως Ηλεκτρισμού όπου στις διατάξεις του άρθρου 
αυτού αναφέρεται Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας νοείται το 
Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων. 

Άρθρο 5. 

Γραφεία - Καταστήματα. 

1 . 11 ροκειμένου για ανέγερση κτιρίων που προορίζονται 
για αμιγή χρήση γραφείων ή καταστημάτων, το κτίριο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα εξακόσια (600) μ 2 στο σύνολο των 
ορόφων. 

Η αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση των ανωτέρω 
κτιρίων εγκρίνεται από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχι¬ 
τεκτονικού Ελέγχου. 

2. Επιτρέπεται η ανέγερση αμιγούς χρήσεως ειδικών κα¬ 
ταστημάτων (υπεραγοραί) κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
της προηγούμενης παραγράφου καθώς και του άρθρου 1 του 
παρόντος που αφορά εις : 

α) Το ποσοστό καλύψεως, που δεν επιτρέπεται να υπερ¬ 
βαίνει το είκοσι επί τοις εκατό ( 20 % ). 

β) Το ύψος που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα εννέα 
(9) μίτρα. 

γ) Τη συνολική επιφάνεια ορόφων 71 ου δύναται να υπέρ - 
βαίνει τα 600 μ 2 με την προϋπόθεση ότι ο συντελεστής δο- 
μήσεως δεν υπερβαίνει το 0 , 2 . 

Η ανωτέρω παρέκκλιση εγκρίνεται με απόφαση του 
Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με γνώ¬ 
μη του αρμόδιου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και 
Περιβάλλοντος και γνώμη της Δ/νσεως Χωροταξίας. 

Άρθρο 6 . 

Κατοικία. 

I. Π ροκειμένου για την ανέγερση κατοικιών εφαρμόζο¬ 
νται και οι ακόλουθοι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης 
επιπλέον των όσων αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 

α) Στα γήπεδα επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων 
της μιας οικοδομών μετά από γνώμη της Επιτροπής Ενασ¬ 
κήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 

β) Η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου ως 
και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει : 

Για γήτίεδα εμβαδού μέχρι 4.000 τ.μ τα 200 τ.μ. 

Για γήπεδα εμβαδού μεγαλύτερου των 4.000 τ.μ. μέχρι 
και 8.000 τ.μ. για μεν τα πρώτα 4.000 τ.μ. τα 200 τ.μ. για 
δε τα λοιπά ίση με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του 
γηπέδου επί 'τον συντελεστή δομήσεος 0 . 02 . 

επιφ. οικοδ. =200 τ.μ. -{- (εμβ. γηπέδου -4.000) :< 0.02. 
Για γήπεδα εμβαδού μεγαλυτέρου των 8.000 τ.μ. και άνω, 
για μεν τα πρώτα 8.000 τ.μ. τα 280 τ.μ. για δε τα λοιπά ίση 
με το γινόμενο του υπολοίπου εμβαδού του γηπέδου επί τον 
συντελεστή δόμησης Ό ,01 μη δυναμένη εν πάσει περιπτοισει 
να υπερβϊί τα 400 τ.μ. 

επιφ. οικοδ. =280τ.μ -ί- (εμβ· γηπέδου - 8 . 000 ) X 0 , 01 . 

γ) Ο μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 

δύο ( 2 ). 

δ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος της οικοδομής μετρού- 
μενο από το φυσικό ή το κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 1 
του παρόντος Π. Δ/τος διαμορφωμένο έδαφος και από κάθε 
όψη, ορίζεται σε τέσσερα (4) μέτρα για μονόροφη οικοδομή 
ή μονόροφο τμήμα αυτής και σε επτά και μισό (7,50) μ. 
για διώροφη οικοδομή ή διώροφο τμήμα αυτής. 

Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το ύψος 
αυτό προσαυξάνεται κατά 1,20 μ. 


Σε καμιά περίπτωση η οικοδομή δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα ύψη αυτά πλην της περίπτωσης κατασκευής 
στηθαίου τυχόν φωταγωγού ύψους 0.30 μ. και καπνοδόχου. 

2. Στα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα της.παραγράφου 
2 του άρθρου 1 επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών σύμφωνα 
με τους κάτωθι όρους δομή σε ως. επιφυλασσομένων των δια¬ 
τάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 καθώς και της περίπτωσης β 
της παρ. 5 του άρθρου 1. 

α) Σε γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 2.000 μ.2 επιτρέ¬ 
πεται η ανέγερση κοτοικιών με ελάχιστες αποστάσεις από τα 
όρια του γηπέδου πέντε (5) μέτρα. Κατά τα λοιπά εφαρμό¬ 
ζονται οι όροι δόμησης της προηγουμένης παραγράφου. 

β) Σε γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 1200 μ2 και μέχρι 
2.000 μ 2 η μεγίστη επιτρεπομένη επιφάνεια του κτιρίου 
καθώς και η συνολική επιφάνεια των Ορόφων δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει την προκύπτουσα σύμφωνα με τη σχέση : 

Ε-1200 

Επιφάνεια οικοδομής = 150 4- - μ2 

16 

όπου Ε είναι η επιφάνεια του γη-πέδου. Οι ελάχιστες αποστά¬ 
σεις του χτίσματος από τα όρια του γηπέδου στην περίπτωση 
αυτή είναι 5,00 μ. . 

γ) Σε γήπεδα επιφάνειας τουλάχιστον 750 μ2 κάι μέχρι 
1200 μ 2 η μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρίου κα¬ 
θώς και η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν επιτρέπεται 
να υπερβαίνει την προκύπτουσα σύμφωνα με τη σχέση : 

Ε- 750 

Επιφάνεια οικοδομής = 100-4 - μ2 

9 

όπου Ε είναι η επιφάνεια του γηπέδου. 

Οι ελάχιστες αποστάσεις του χτίσματος από τα όρια του 
γηπέδου στην περίπτωση αυτή είναι 2,50 μέτρα. 

3. Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομών μικτής χρήσης 
(κατοικία και καταστήματα) η μεγίστη επιτρεπόμενη κάλυ¬ 
ψη του γηπέδου δεν δύναται να υπερβεί την οριζόμενη κατα 
περίπτωση από το παρόν άρθρο. 

4. Στα Καλλιεργούμενα αγροκτήματα, κατόπιν βεβαιω- 
σεως προς τούτο της Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας Νο¬ 
μαρχίας, εκτός της κατοικίας η οποία ανεγείρεται σύμφωνα 
|ΐε τους όρους δόμησης της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, είναι δυνατή η κατασκευή μιας αποθήκης εμβαδού 
50 τετραγωνικά μέτρα, μεγίστου ύψους 4,50 μέτρα και απο- 
στάσεως από τα όρια του γηπέδου 10 μέτρα, εφόσον η απο¬ 
θήκη κρίνεται απαραίτητη από την αρμόδια Διεύθυνση Γεωρ¬ 
γίας της οικείας Νομαρχίας για την αποθήκευση αγροτικών 
γενικώς προϊόντων και εφοδίων. 

Άρθρο 7. 

Κτίρια κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ - ΟΤΕ-έργα υδρεύσεως κ.λπ.). 

1 . α) Για κτίρια υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος της 
Δημοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), καθώς και 
για κτίρια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΗ 
που βρίσκονται σε υψηλή τάση, επιτρέπεται η ανέγερση 
περισσοτέρων του ενός χτισμάτων στο ίδιο γήπεδο. 

β) Επιτρέπεται η ανέγερση των κτιρίων της προηγου- 
μένης παραγράφου κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 1 του παρόντος που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από 
γνώμη της ΔΕΗ και μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμ¬ 
βουλίου Χωροταξίας. Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

Η παρέκκλιση αφορά εις : 

αα) Την αρτιότητα του γηπέδου, που η επιφάνεια του δεν 
επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 509 μ2. 

ββ) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου που δε 1 / 
επιτρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 μ.. 

γγ) Το ποσοστό κάλυψης που δεν επιτρέπεται να υπερ¬ 
βαίνει το 50% της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος, τον 
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συντελεστή δομήσεως του γηπέδου που δεν επιτρέπεται, ν* 
υπερβαίνει το 1.20 και. τον συντελεστή κατ’ όγκον εκμετάλ¬ 
λευσης που δεν δύναται να υπερβαίνει το 5. 

δδ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, 
εφόσον τούτο απαιτείται δια λόγους ασφαλείας του κοινού 
και των εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 4,5 μ. 

2. α) Για τα κτίρια στεγάσεως μηχανικών εγκαταστά¬ 
σεων του ΟΤΕ ή αποθηκών τηλεπικοινωνιακού υλικού του 
ΟΤΕ απαιτείται έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών. 

Οι όροι δομήσεως αυτών καθορίζονται ως ακολούθως : 
αα) Ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του 
γηπέδου δέκα (10) μέτρα. 

ββ) Μέγιστο ποσοστό καλύψεως του γηπέδου τριάντα 
τοις εκατό (20%) της επιφανείας αυτού. 

γγ) Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων τρεις (ο) με 
μέγιστο ύψος ένδεκα (11) μέτρα, μετρούμενο από το 
πέριξ φυσικό ή διαμορφωμένο κατά την παράγραφο 10 
του άρθρου 1 του παρόντος Π. Δ/τος έδαφος. 

δδ) Ο συντελεστής δομήσεως του γηπέδου ορίζεται σε 0,9 
και ο συντελεστής κατ’ όγκον εκμεταλλεύσεως σε 3,3. 

εε) Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων του ενός 
κτιρίου στο ίδιο γήπεδο. 

β) Επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων στεγάσεως μηχανι¬ 
κών εγκαταστάσεων του ΟΤΕ καθώς και μεταλλικών κατα¬ 
σκευών (πυλώνων) στηρίξεως κατόπτρων, κεραιών κ.λπ. 
αναγκαίων για τα δίκτυα του ΟΤΕ κατά παρέκκλιση τη; 
προηγουμένης παραγράφου. Η παρέκκλιση εγκρίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περι¬ 
βάλλοντος μετά από γνώμη του ΟΤΕ και γνώμη του Κεντρι¬ 
κού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 
Η παρέκκλιση χορηγείται ως προς τα κάτωθι : 

αα) Την αρτιότητα του γηπέδου του οποίου η επιφάνεια 
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 μ2. 

ββ) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που δεν 
επιτρέπεται να είναι μικρότερες των 2,50 μ. 

γγ) Το ποσοστό καλύψεως, που δεν επιτρέπεται να υπερ ¬ 
βαίνει το 50 % της επιρανείας του γηπέδου, το ύψος, 
τον συντελεστή δομήσεως που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
το 1.20 και το συντελεστή κατ’ όγκον εκμεταλλεύσεως. που 
δεν δύναται να υπερβαίνει το 5. 

δδ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, 
εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού 
και των εγκαταστάσεων. Το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα 4,5 μ. 

γ) Επιτρέπεται η τοποθέτηση φορητών κέντρων του ΟΤΕ 
(προκατασκευασμένων οικημάτων) σε οιαδήποτε θέση του 
γηπέδου,^ γ* οποία πρέπει να απομακρύνονται αμέσως μετά 
την έναρξη λειτουργίας του μονίμου τηλεπικοινωνιακού κέν¬ 
τρου η της είεεκτάσεως τυχόν υφισταμένου. 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή αναγκαίων έργων υδρεύσεως 
(δεξαμενές - αντλιοστάσια) και αποχετεύσεως πόλεων και 
οικισμών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 1 του 
παρόντος που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Χωρο- 
τχξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από γνώμη του 
αρμόδιου φορέα και μετά γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

11 παρέκκλιση χορηγείται ως προς τα κάτωθι : 
α) Την αρτιότητα του γηπέδου, που η επιφάνειά του δεν ε~ 
<πιτρέπεται να είναι μικρότερη των 500 μ2. 

β) Τις αποστάσεις από τα όρια του γηπέδου, που δεν επι¬ 
τρέπεται να είναι μικρότερες από 2,50 μ. 

γ) Το ποσοστό καλύψεως, που δεν επιτρέπεται να υπερ¬ 
βαίνει το 50 % της επιφάνειας του γηπέδου, το ύψος, τον 
συντελεστή δομήσεως του γηπέδου, που δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το 1,20 του γηπέδου και τον συντελεστή κατ' όγ- 
κον εκμεταλλεύσεως, ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει 
το 5. ΓΓ ' 


δ) Το ύψος της συμπαγούς περιφράξεως του γηπέδου, 
εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού 
και των εγκαταστάσεων, το ύψος αυτό δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει τα ^4,5 μ. 

4. Η παρέκκλιση της. προηγουμένης παραγράφου χορη¬ 
γείται και για εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμά¬ 
των, για εγκαταστάσεις διυλιστηρίων ύδατος καθώς και για 
κτίρια εξυπηρετήσεως εν γένει των .εγκαταστάσεων αυτιόν 
και του προσωπικού. 

Άρθρο 8. 

Τα άρθρα 1,2,3,4,7,10 και 14 του από 6.10.1978 Π. Δ/τος 
(ΦΕΚ 538/Δ), όπως ισχύουν καταργούνται. 

Άρθρον 9. 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Τπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια¬ 
τάγματος. 

Αθήνα, 24 Μαίου 1985 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ Χ8Ρ0ΤΑΙΙΑΧ, ΟΙΚΙΧΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙ·ΑΛΑ0ΝΤ01 

ΚΥΑΠΧΑΜ ΚΟΤΑΙΥΗΒΚΙ 


( 2 ) 

Αναστολή οικοδομικών εργασιών και χορήγησης οικοδομικών 

αδειών στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 

περιοχή Καστοριάς. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Γις διατάξεις του από 17.7.1923 Ν. Δ/τος «περί σχε¬ 
δίων πόλεων κ.λπ.», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν 
και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 8 και 85Α. 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 (ΦΕΚ 57/Λ) και ει¬ 
δικότερα τα άρθρα 2,3 και 7. 

3. Το γεγονός ότι βρίσιιεται σε εξέλιξη η μελέτη της 
Καστοριάς στα πλαίσια της Ε.ΓΪ.Λ. και προωθούνται οι 
ενέργειες για τον καθορισμό Ζ.Ο.Κ. 

4. Την υπ’ αριθ. 277/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, 
Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε : 

Άρθρο 1. 

1. Αναστέλλονται για έξι (6) μήνες η χορήγηση οικοδομι¬ 
κών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην εκτός 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Καστοριάς, 
από τη. λίμνη μέχρι τον παραλίμνιο δρόμο και από τα όρια 
του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης μέχρι τη διασταύρωση του 
δρόμου από Δισπήλιο προς Μαυροχώρι, στην οποία είχε επι¬ 
βληθεί αναστολή με την υπ’ αριθ. Γ44352/1811/22.7.1983 
απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περι¬ 
βάλλοντος (ΦΕΚ 371 /Δ/1983) και με το από 12 Μαρτίου 
1984 Π. Δ/γμα (ΦΕΚ 248/Δ/2.4.84), όπως η περιοχή αυτή 
φαίνεται να περικλείεται με κυανή γραμμή στο σχετικό πρω¬ 
τότυπο διάγραμμα που συνοδεύει το παραπάνω διάταγμα. 

2. Της παραπάνω αναστολής εξαιρούνται οι εργασίες οι¬ 
κοδομών των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός από οπλι¬ 
σμένο σκυρόδεμα. 
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Άρθρο 2. 

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει απο τη δη¬ 
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 
αναθέτουμε τη δημοσίευση Λχ* εκτέλεση του παρόντος δια¬ 
τάγματος. 

Αθήνα. 24 Μαίου Η«5 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ 

Ο ΥΠΟΠΤΟΙ ΧΟΡΟΤΑίΙ*! ΟΙΧΙΙΜΟΥ ΚΑΙ Π?Η»*ΜΟΝΤΟΙ 

ΒΤΛΓΤΚΑΟΧ Κ0ΥΑ·Υ·ΙΙΐη 


(3) 

Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή 
«Σταυρονικήτα» της Κοινότητας Κασσάνδρας (Χαλκι¬ 
δικής). 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος «περί σχεδίων πόλεων 
κ.λ.π.» της 47 Ιουλίου 1923, όπα>ς πεταγενέστερα τροπο¬ 
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα του 8 
και 85Λ. 

2 . Τις διατάξεις του Ν- 1032/1980 «περί συστάσεως 
Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος» 
(ΦΕΚ 57/Α) και ειδικότερα τα άρθρα του 2,3 και 7. 

3. Την υπ’ αριθ. 408/1984 γνωμοδότηση του Κεντρικού 
Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος. 

4. Τις υπ’ αριθμ.619/1984 και 309/1985 γνωμοδοτήσεις 
του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση του Υπουργού 
Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποτασίζου- 

με : 

Άρθρο ί. 

Λναστέ))εται για έξι (6) μήνες η χορήγηση οικοδομικών 
αδειών στην περιοχή που καθορίζονται ζώνες δόμησης με το 
άρθρο 1 του από 23.3.1965 Η. Δ/τος «περί καθορισμού ζω¬ 
νών δομήσεως κ.λπ. και των όρων δομήσεως της περιοχής 
« Σταυρονικήταν της Κοινότητας Κασσάνδρας (Χαλκιδικής). 
(ΦΕΚ 57 /Δ) στην οποία επιβλήθηκε αναστολή με 
την υπ* αριθ. Γ. 1919/66/21.1.83 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος «Αναστολή 
των οικοδομικών εργασιών στην τεριοχή «Σταυρονικήτα» 
της Κοινότητας Κασσάνδρας (Χαλκιδικής)» (ΦΕΚ 72/Δ/ 

31.3.1983) και με το αητό 3.9.1983 Π. Δ/γμα «Αναστολή 

των οικοδομικών εργασιών στην περιοχή «Σταυρονικήτα» 
της Κοινότητας Κασσάνδρας (Χαλκιδικής)» (ΦΕΚ 462Δ/ 

30.9.1983) . 

Άρθρο 2. 

Η ισχύς του παρόντος δια+άγματος αρχίζει από τη δημο¬ 
σίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος δια¬ 
τάγματος. 

Αθήνα, 24 Μαίου 198Γ» 

0 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΚΣ 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟΧ ΧΟΡΟΤΑ5ΙΑ1. ΟΙΚΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΜΒΛΑΑΟΝΤΟ! 

ΙΥΙΙΤΙΑΜ Κ·ΥΑ·Υ«ΝΝΧ 


ΑΜΑΚΟΙΜΟΧΚΙΖ 

Ειδοχοίησις χερί-της γενομένης χατα&έσεωςτου χοσού της 
ατοζημιώσεω'ςτ δι« την τβατβαοίησιν οικοπέδου εν τη χό¬ 
λε», της Καρδίτοης. 

Δια τη» δυνάμει της υχ ! αριβ. 262/1984 αττοφάοεως του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσης, χαόορισόείσκ-/ ν.ς 
δραχμάς δύο ν/λιάδκς οχτακόσιας (2.&Χ)) ανά τετραγωνι¬ 
κόν μέτρον προσωρινήν τιμήν μονάδος αχοζημιώσεως του εν 
τω συνσδεύβντι την υχ’ κριό. 7/1983 πράξιν κνχλογισμού 
υ-οχρεώσεων τροσκορώσεως. τακτοποιήτεως κα: ρυμοτομίας 
του Τμήματος Πολεοδομίας τ.α» Πολιοδομιχών Εφαρμογών 
Νομού Καρϊίτσής τοκογραφ ιχώ δεχγράμμκτι του τοπογράφου 
μηχανικού θωμά Σακελλαρίου, όεωρηόεντι υπό του Προ¬ 
ϊστάμενου της άνω Υπηρεσίας αρχιτβκτονος μηχανικού Δη- 
μητρίου Π αχαδοχούλοο, εικονιζομένου τμήματος οικοπέδου 
υπό τους αριθμούς 8—9—10—8, «μόαδόύ 14,25 τμ.. κα* 
τβτέδη υπό του Νικολάου Γεωργίου Τσικφίκη, κατοίκου Βό¬ 
λου (οδός Γαμβ*ττα αριό. 2), ενεργούντος δνα λογαριασμόν 
του ίδιου, εις το εν Καρδίτση Γραφείο* του Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων, υπέρ του δια της υπ’ αριθ. 441/ 
1984 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίττης 
κναγνωρισόέντος δικαιούχου της αποζημιώσεως Δήμου Καρ- 
δίτσης, το ποσόν των δραχμών τριάκοντα εννέα χιλιάδων εν- 
νεακοσίων (39.900), «κδοθέντος προς τούτο του υπ’ αριό. 
24475/3.4.1985 γραμματίου συστάσεως ωβρακσταθήριης του 
ως άνω Γραφείου, όπερ κατετέθη παρά τω συμβολαιογραφώ 
Καδίτσης Ιάσσ*ι Ιωάν. Βελάντζα, συνταγείσης της υπ’ αριό'. 
18886/5.4.1985 κράξεως αυτού, αντίγραφον της οποίας επε- 
δόθη νομίμως προς τον ανωτέρω δικαιούχον της αποζημιώ- 
σεως, ως προκύπτει εκ της υχ’ αρτθ. 14491/II.4.1985 εκ- 
όεσεως εκ»οοσεως του δικαστικού «πιμελητού των εν Καρ¬ 
δίτση Πρωτοδικών Χρίστου Σκόνδρσ. 

Εν ^Καρδίτση τη 8 Μαΐου 1986 

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΑΚ. ΤΑΡΡΑΣ 

(Αριό. δ«λ. Δημόσιου Ταμείου Γ.Ε. Αθηνών 6961236/86) 


( 5 ) 

Ηιδοπσίνρη της γ«ναμίνης καπαδέσοως γραμματίου σντπ»- 
σεως παραβεβ-οΗθήροης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δ ανοίων, εμδοόενιπς δι’ αποζημέωσιν προσκαρωθείσης 
«κτάσεως, κείμενης εις την τ^ριφέρειχν της Κοινότητος 
Μελβσίων Αττικής δυνάμει της απ’ αφι£. 133/1982 
Π «έξεως του Πολκο&μβκού Γραχρείου Ανατολικής Ατ¬ 
τικής κυφωθείσης υεό της νχ’ αμνθ. 34149/3009/1982 
α&οοφάοτεως του Νομάρχου δ^αμερόηιαττος Ανατολικής Ατ¬ 
τικής. 

ΡΛΰαττβκοωέτ·*. ότι ο ιΕυάγγελος θεοδώρ α» Δημόχσλλος, 
κάτοικος Ν. Φιλοδέης, οδός Μτόχαρη αρι·3. 96. αατόθεσεν 
χαρά τω γοαφείω της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης 
Κατσαφάρου — Γωαοηιάκη δανάμει της «χ’ αριθ. 6775/85 
πράξεώς της, το λρ’ αριΔμόν 759472/13.3,85 γραμμάτιον 
συστάσεως χα^α*αταίίή|κης ταυ Τομωίου Π οραχαταθημων 
κχκι Δανείων, δια του οποίου ο ανωτέρω ιΰατέΔεσιν εις το 
ως άνω Ταμείο* σσνολαώς δρα&ιάς εξήντα :ξ χιλιάδας 
(66.000) V οΒαύζημίωονν «τσ?οτέαγ π*ς τον «ικαζέμενον δ: 
καιούχσν, Ιδρυμα «ΕΞΟΧΕΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ» ή εις 
τους αναρωρ σδηχομάνους Ζνηαη Ιχσυς I ηη ϊη: τ.φστκ'>ρω- 
Φείσης «κτάσεως εκ τμ. 56,20 υπό στοιχεία 21—29—22 
—2ί της πράξεως ’ίτ' τρ:^. 133/82 του Γ.ΓίΆ.Α. *>· 
ρωθεόονρ; δια της αρι^. 34149/3009/82 ·χ« 9 ?άνεως 
της Νομάρχου δκη»ρίτ;Αατος Ανχτοληυής Αττικής, η κε¬ 
νής εις την «Μριφόρειχν της Κοσνότητ«*ς Μελισσιων Λττι- 
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χη^ς, μ*τά Λμψίί^δν της «τοζιμιώιΛως της Λτν ττνχίΓΐ 
20-~ί4—15—20 της άνω Πράξ«ως «τσοάοΑω; «χ μ.τ. 
48,20 (ΓΤφί'χχΗΚ υς τον *αηΜττρ θ. Διμ4- 

χβυλο μι χρΓ**ορ6>$*ί*ης λδγω τοτχτνπχηηως *:ς τη/ 
^ισκτιρβαν τον Βρύμοττος «ΕΒΟΧΕΣ ΧΩΡΟΦΓΛΑΚΗΣ» 
ητο< 8Γ «ηώλο»**» «.τάχως 1δ τ4^ *Μ** ν Τ)ς «ς την *χ- 
ριφίρνκ» της »της Κοτνάτήτος, δνν$«< της «τ<ς ως άνω 
Π<ϋάξ·<«>ς, ων ο*»σών νχνώη*,τ* η τ%*ή 


ΐφοαωρινώς χρος 5.500 ϊρχ. %*τά τ^ι. &ι»φ» της νχ’ 

χρι·8. 1131/Θ3 »χοη»«ως του Μονομήλούς Πρωτοίιχτίο^ 
Α4ηρών. 

Εν ΛΟήνχις 27 Μα£/*υ 1 Οί^ 1 

Η ΠΧηρφξουσίβ Διχτ^ϊ^ρος 

ΠΕΩΡΠΑ ΚΑΤΣΙΜΑΔΗ 

(Αρι^μάς 3ιχλ. Α' Δημ. Τ*μ4«κ> Αθηνών 67748ίβ/βο) 


ΑΠΟ ΤΟ ΒβΝΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


